EL GENOTIPO DE LOS GENEROS SPHEX Y AMMOPHILA 


De acuerdo a la opinión 31 de la Comisión Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (1911) el genotipo del género Sphex, 
Linneo, 1758, era la especie sabulosa. Así lo aceptaron, a una pro- 
puesta de Fernald (1905), los miembros de la citada comisión señores 
Allen, Dautzenberg, Hartert, Hoyle, Jordán, Ludwig, Monticelli, 
Schulze, Stejneger y Stiles. Ya en 1890 Kohl había asignado a 
maxillosus como tipo, pero la Comisión no lo aceptó por no haber sido 


esta especie original. 
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En mi trabajo “Esfégidos argentinos del género Sphex con la 
descripción de una nueva especie de esfégido tucuricida”, (1929) al 
discutir el problema del genotipo de Sphex, llegué a la conclusión 
de que sabulosa no podía serlo, sino que lo era de Ammophila, en con- 
tra del concepto de la Comisión Internacional, designando como geno- 
tipo de Sphex, a fossoria Linneo. 

En 1905 el XII Congreso Internacional de Zoología, reunido en 
Lisboa, me da razón al designar a sabulosa como genotipo de Ammo- 
phila; en cambio resuelve que el genotipo de Sphex es flavipennis y 
no fossoria, así como lo dejé establecido en 1931; considero que esta 
nueva asignación es contraria a las reglas de la nomenclatura inter- 
nacional. 
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